1.6. Mihrabiye 


Caminin kıbleye bakan duvarının ortasında, belirli bir mimarisi olan yere “mihrab” denir. Cami gele- 
neğimizde namazdan sonra imamın buradan okuduğu aşr-ı şerife verilen isim de “Mihrabiye”dir. Genellikle 
sabah ve akşam namazlarında Haşr suresinin son üç ayeti (Hüvallâhü'l-lezi) yatsı namazlarında ise Bakara 
suresinin son iki ayeti (Âmene'r-rasülü) okunur. İkindi namazlarında ise herhangi bir aşr-ı şerif okunabilir. 
Bu kıraatın müsikiyi ilgilendiren yönü ise Mihrabiye'yi okuyan kişinin veya görevlinin, müezzinin tesbihatın 
sonunda bıraktığı makamdan aşr-ı şerife devam etmesidir. Genellikle Osmanlı İmparatorluğu Döneminde 
sultanların yaptırdıkları camilerle (selâtin camilerde) ikindi namazından sonra okunması adettir. 


